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peut être utilisée comme étalon photométrique industriel. 
Nous conserverons donc ici la désignation allemande. 

La bougie Hefner, désignée en abrégé par « Hefnerlicht » 
ou « hfl )> dans les comptes-rendus allemands, est évaluée à 
1,02 b décimale (1,06 d'après VioUe). La Carcel vaut 9,63b d. 

Il en résulte que : 

1 Ca = 9,49 disons 9,S b hfl environ. 
1 b hfl = 0,105 Ca, soit 1/10 de Carcel avec un excès de 
5 0/0. 

Pendant que nous en sommes aux abréviations, qu'on nous 
permette de désigner le Journal allemand de Schilling, ou 
Journal fur Gasbeleuchtung, par « Journal Gasbel. », personne 
ne s'en plaindra. 
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le 1 et manchon Auer de fr 2,50 durant 
333,3 heures (dépense réductible en sup- 
posant le manchon à fr 1,25 ou moins, 
comme il s'en trouve dans le commerce). . c 1,77 

M Gaz, bec récupération Siemens 60,9 b hfl pour 

300 1 gaz à 20 c c l,o7 

vu Ineand. alcool 90 0/0 38,5 b hfl avec 0,97 1 à 

c 3,251e 1 c 1,61 

VIII Lampe Wenham 68,4 b hfl avec 300 I, gaz à 

20 c cl,4 

IX Pétrole petites lampes 0,07 1 à c 18,75 le litre, 

mèche c 0,0625 par heure c 1,37 

X Bec Siemens à flamme horizontale 83,5 b hfl 

pour 300 1 c 1,12 

XI Pétrole grosses lampes 0,05 1 à c 8,75 par 

16 b hfl cl 

XII Gaz bec ineand. Auer ou Helios, 2 1 de gaz 

par bougie; manchon durant 333,3 heures 
coûtant fr 2,50 pour le type 200 1 c 0,88 

XIII Arc, petites lampes à 0,57 W par bougie, cou- 

rant .^i 70 c par KWH, plus 5 0/0 pour les 
crayons. [Le chifl*re de consommation du 
courant est trop faible ; comme nous venons 
de le rappeler il faut compter 1 W par bou- 
gie] c0,82(?) 

XIV Gaz ineand. comme au xii, manchon fr 1,25 

type de 100 1 c 0,75 

XV Arc, grosses lampes 0,55 W par bougie, plus 

4 0/0 (voir au xiii, avec la même observation) c 0,72 (?) 

XVI Nous pourrions ajouter ici le gaz forcé p m 

D'après les chifl'res donnés plus haut, le brûleur de 200 1 au 
gaz forcé sous I m de pression, en supposant au manchon de 
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compteurs d eau : on veut exiger des constructeurs des indi- 
cations uniformes et précises sur la capacité de ces appareils. 

Note sur la nouvelle usine de Cassel. 

Enfin Tingénieur principal de Tusine à gaz de Charlotten- 
bourg a raj)porté sur les résultats obtenus par les appareils à 
charger et décharger, actionnés par l'eau sous pression, installés 
dans cette usine ; cette communication a été suivie d'une 
excursion sur place, en même temps que d'une visite aux 
ateliers Siemens et Halske de Charlottenbourg (dynamos et 
câbles électriques). 

De l'aperçu qui précède une impression générale se dégage : 
rindustrie du gaz en Allemagne est plus prospère que jamais. 



CHAPITRE DEUXIÈME 



Le Pavillon du gaz à l'Exposition de Berlin. 
Appareils de chauffage et cuisine, incandescence, 

moteurs. 



15. — Le Pavillon du gaz, construit en rez-de-chaussée, af- 
fecte en plan la forme d'un T; il mesure environ 43 m dans 
ses deux dimensions extrêmes, IS m dans les largeurs rédui- 
tes (1). Des deux côtés de la façade figurent, h Textérieur, 
les installations du tramway à gaz, voiture et station de com- 
pression montée sur roues, et les objets de grandes dimensions 
exposées par la maison Pintsch : réservoirs cylindriques en 
acier soudé sans rivure, pour gaz comprimé, et corps de 
bouées lumineuses au gaz d'huile, compteurs d'usines. 

Quelques exposants : lanternes et brûleurs à incandescence, 
lampes et chalumeaux à essence et à pétrole, ont élevé de pe- 
tites constructions particulières. 

Le soir, brillant éclairage avec becs Auer, abondamment 
répandus dans plusieurs quartiers de l'exposition et notam- 
ment autour du pavillon du gaz ; foyers de 600 litres à trois 
brûleurs alimentés par le gaz forcé. 

Les trois ailes du bâtiment sont occupées par divers expo- 
sants, fabricants d'appareils. 



(1) Le plan et deux vues photographiques du Pavilloa figurent au 
Journal Gasbel. du 31 oct. 1896. 
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à 1.700.000 me; et le chauffage a été en moyenne de 
16,23 0/0 (voir au^il bis une note sur le Gaz de Dessau et sur 
l'exploitation de la C'* en 1896). 

Les appareils exposés au Pavillon du Gaz sont pour la plu- 
part d'une b'jnne et saine pratique industrielle. Citons les 
principaux : 

1* Analyse dks charbons. — Appareils à analyse complète, 
à dosage de Tazote; calorimètre Berthelot en verre; il y 
manque Tobus calorimétrique pour la mesure des pouvoirs 
calorifiques. 

2** Fours a gaz. — a; Mesure des températures, — Calori- 
mètre de Wenhold à eau; pyromètre de Wyborgh (thermo- 
mètre à air) ; pyramides de Seger, analogues à celles de Lauth, 
l'ancien directeur de Sèvres; ce sont de petites pyramides 
très pointues, plus ou moins réfractai res , qui se ramollissent 
et se déforment à des températures connues, graduellement 
croissantes. 

Pyromètre thermo-électrique dit de Ilerœus, Keiser et 
Schmidt: c'est l'appareil de Le Châtelier, à deux fils, platine 
pur et platine k 10 0/0 de rhodium, et tube-enveloppe de por- 
celaine, utilisable jusqu'à 1600°. 

h) Analyse des gaz de combustion. — Appareils d'Orsat et 
analogues: variantes de Miincke, de Thœrner; burettes de 
Bunte, Drehschmidt, Hempel, Lunge, Winkler (voir plus 
loin; . 

3° Analyse du gaz biut. — Appareils à doser l'ammoniaque 
de Kuublauch, Tieftrunk: dosage du goudron, du même. 

Appareils à absorption de DrehschmiJt, Lunge, Winkler. 

Le principal exposant d'appareils d'essai est la maison 
P. Altmann de Berlin. 
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de gaz). On pratique ainsi une sorte d'hygiène préventive contre 
les obstructions. 



44. — Carburation du gaz chez l'abonne, — La maison Seel-- 
mayer de Berlin expose dans le Pavillon du Gaz ses carbura- 
teurs à benzine, dont un certain nombre fonctionne dans sa 
clientèle. On sait que ce procédé réalise une économie de gaz 
assez importante, jusqu'à 20 0/0. 

Nous n'avons pas remarqué de becs à Valbo-carbone. 



TABLE DES MATJERES 



Numéros 
des 

paragraphes. Pages. 

i. Introduction 3 

2. Division du rapport f> 

3. Notations photométriques, ctc 6 



Chapitre K»", — U Association allemande des IngMieurs 
du gaz et de Venu. — Développement de l'indmtrie 
du gaz m Allemagne. 

4. L'association 9 

5. Rapports officiels au XXXVI« congrès 9 

6. Commission photométrique 10 

7. Commission dite des compleiiis 10 

8. Commission du chaufVage au jçaz; chauffage au coke, 

appareil Born 11 

9. Commission pour l'étude des fours a cornues incli- 

nées 13 

10. « Le gaz depuis J883 », discours présidentiel, extrait. 14 

11. Le gaz forcé, la hougie par litre 17 

12. Equivalence du métré cube avec le kilowatt-heure; 

observations 19 

13. « I.e développement des usines à gaz d'Allemagne 

depuis 10 ans », extrait 22 

13 bis. Statistique des moteurs à gaz 25 

14. CoiU horaire des éclairages actuellement usités en 

Allemaprne, et autres coinmunirations 2o 



— loi — 

Naméros 
des 
paragraphes. Pages. 



Chapitre 111. — Usines à gaz et éclairage de Berlin, 
— Usines diverses et appareils d'usine, 

45. Eclaira^'e public de Berlin, usinos à ^Mz IH 

45 bis. Eleclricilé à Berlin 113 

46. L'usine à ^az de Cliarlotienbourf,' 114 

47. L'usine de Dessau 116 

47 bis, O* Continentale du Gaz de Dessau; exploilation 

on 1896 117 

48. Description de la nouvelle usine de Cassel: marche 

des fours à cornues inclinées, observations. ... 118 

49. Coût de l'usine, résultats d'exploitation 137 

50. Quelques appareils d'usine en Allema^nie 140 

Conclusions 145 

Table dos matières 149 



PARIS — niP. p. M0UII.LOT, 13, yUAI VOLTAIRE. 



rcBdêpuraùor 




^, 



" ^lyAYi' 



L-le ::r.ary':Trii-ri!.pLdflDli 
.;■- a--,;rLC ûouie ;ii.iclii[i 



' tomuct y ta 



SUR 



-.26 

rr peut modèle 
îvail) aiiVs 



F,g.26. 

Réfleetcur à lamelIcs pour b becs 
:andcscence (H'IW/ clster^ 




A 



j. '-.Cduttier, «. nft teîwjittuçis.^w 



*: 



A 



• t 



f 



1 



. \ 



:1 

i 

J 

î 



I 

I 

.t. 



\ 









t 

y 



«i 



îhde 




I ' i" I ■ ■ 
■^ |'-ii'',Ii:m 



■ .... . 




t : 

i I 



I 

i 
1 






ggiElreun 




K 



i--iy,iw;'iin ■■■chwaLix) 



^ 



i;-. 



